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			RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2023, de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se resuelve la concesión de ayudas para proyectos de investigación en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

			HECHOS

			1.– El 1 de septiembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco la resolución de 14 de julio de 2023, de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se convocan ayudas para proyectos de investigación en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.

			2.– Los proyectos de investigación comisionada a los que se les conceda la ayuda solicitada y los proyectos de investigación aprobados por el comité de SAF€RA deben desarrollarse en el plazo establecido de acuerdo con las condiciones de su concesión, no pudiendo superar los dos años. En ambos casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente de la publicación de la resolución de adjudicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

			3.– El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 2 de noviembre de 2023, habiéndose presentado un total de 6 solicitudes.

			4.– Las solicitudes fueron evaluadas por la comisión de valoración de acuerdo con los criterios y ponderaciones establecidos en las bases de la convocatoria, elevando su propuesta a la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales para que resuelva.

			FUNDAMENTOS DE DERECHO

			El artículo 19.1 de la resolución del 14 de julio de 2023, de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se convocan ayudas para proyectos de investigación en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las competencias atribuidas en el Decreto 191/2002, de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento de estructura y funcionamiento de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, dispone que la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales adjudicará o denegará las subvenciones solicitadas mediante resolución.

			En su virtud, y vista la propuesta de la comisión de valoración,

			RESUELVO:

			Primero.– Adjudicar subvención a las solicitudes que figuran en el Anexo I de la presente Resolución. Los beneficiarios y el importe estimado figuran también en el citado Anexo I.

			Segundo.– Denegar las solicitudes que figuran en el Anexo II de esta resolución.

			Tercero.– El pago de las ayudas se realizará de acuerdo a la resolución del 14 de julio de 2023, de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se convocan ayudas para proyectos de investigación en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, según el siguiente desglose:

			– Proyectos de investigación desarrollados en el marco SAF€RA:

			Se realizará un pago anticipado, una vez cumplimentado el trámite de aceptación de la ayuda, y como financiación necesaria para poder llevar a cabo actuaciones inherentes al inicio de la ejecución del proyecto de investigación que ascenderá al 25 % del importe total de la ayuda concedida que en todo caso se materializará en el ejercicio 2023.

			Un segundo pago por el otro 50 % del importe total de la ayuda concedida que se abonará en el 2024.

			Un tercer pago del 25 % una vez realizado el proyecto de investigación, que en todo caso se materializará en el ejercicio 2025.

			Transcurrido un año desde el comienzo del proyecto de investigación y previamente a la realización del segundo pago las entidades beneficiarias deberán presentar una memoria de seguimiento y una memoria económica con los gastos soportados hasta la fecha, según los modelos del Anexo III y IV respectivamente de la resolución señalada en este punto, así como las facturas y documentos justificativos de los gastos soportados.

			– Proyectos de investigación desarrollados en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo:

			Se realizará un pago anticipado, una vez cumplimentado el trámite de aceptación de la ayuda, y como financiación necesaria para poder llevar a cabo actuaciones inherentes al inicio de la ejecución del proyecto de investigación que ascenderá al 50 % del importe total de la ayuda concedida que en todo caso se materializará en el ejercicio 2023.

			Un segundo pago del 25 % del importe total de la ayuda concedida que se abonará en el 2024.

			Un tercer pago del 25 % una vez realizado el proyecto de investigación, que en todo caso se materializará en el ejercicio 2025.

			Transcurrido un año desde el comienzo del proyecto de investigación y previamente a la realización del segundo pago las entidades beneficiarias deberán presentar una memoria de seguimiento y una memoria económica con los gastos soportados hasta la fecha, según los modelos del Anexo III y IV respectivamente de la resolución señalada en este punto, así como las facturas y documentos justificativos de los gastos soportados.

			Cuarto.– Notificar la presente Resolución a las personas y entidades interesadas y proceder a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

			Quinto.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao, que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente al de la notificación, conforme a lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

			En Barakaldo, a 12 de diciembre de 2023.

			La Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales,

			MARÍA LOURDES ISCAR REINA.

			ANEXO I

			1.– Valoración de los proyectos del ámbito de SAF€RA:

			La comisión de valoración de acuerdo con los criterios de valoración de la Comisión de valoración de SAF€RA decide informar para aprobar la concesión de subvención a los siguientes proyectos, en el siguiente orden:

			1) Ciclo de vida más seguro de los materiales 2D avanzados utilizados en aplicaciones energéticas (Safe2energy).

			– Empresa: Fundación Gaiker CIF G48870380.

			– Investigadora principal: Isabel Rodríguez Llopis.

			– A la Fundación Gaiker con CIF G48870380 se le pagará a la firma de la resolución tras la aceptación de la ayuda en 2023: 25.000 euros, al año de la firma de resolución 50.000 euros y al segundo año de la firma 25.000 euros.

			2) Safe – and sustainability-by-design – approaches for energy storage systems in Green and circular economy (SuESS).

			– Empresa: BBD BioPhenix, S.L. CIF B75082669.

			– Investigadora principal: Andrea Weiner.

			– A BBD BioPhenix SLU con CIF B75082669 se le pagara a la firma de la resolución tras la aceptación de la ayuda en 2023: 12.500 euros, al año de la resolución 25.000 euros y al segundo año de la firma 12.500 euros.

			Observación: Aunque en el presupuesto de la solicitud presentada ante Osalan la ayuda solicitada asciende a 63.000 euros para los dos años, en el proyecto original que se presentó ante el Comité de SAF€RA se especificaba que la ayuda que Osalan adjudicaría tendría un total de 50.000 euros (páginas 1 y 18 del proyecto). Esa es la ayuda con la que se subvencionará el proyecto, 25.000 euros por año.

			3) Retos de la seguridad en la gestión algorítmica y soluciones para un trabajo digno en Plataformas Digitales de Trabajo.

			– Empresa: PESI Plataforma Española de Seguridad Industrial CIF G01453455.

			– Investigador principal: José Javier Larrañeta Ibáñez.

			– A PESI Plataforma Española de Seguridad Industrial con CIF G01453455 se le pagara a la firma de la resolución tras la aceptación de la ayuda en 2023: 12.500 euros, al año de la resolución 25.000 euros y al segundo año de la firma 12.500 euros.

			Observación: Aunque en el presupuesto de la solicitud presentada ante Osalan, la ayuda solicitada asciende a 57.120 euros para los dos años, en el correo que el 28 de abril del 2023, Eric Marsden, de la Secretaría de la Convocatoria de SAF€RA, envió al señor o señora Wilms y al señor o señora Vanderbeek ya se especificaba que la ayuda concedida por Osalan para la parte del proyecto que debía realizar PESI tendría una máxima ayuda de 50.000 euros para los dos años. Esa es la ayuda con la que se subvencionará el proyecto, 25.000 euros por año.

			2.– Valoración de los proyectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

			Reunida la comisión de valoración decide valorar e informar positivamente para la concesión de subvención a los siguientes proyectos:

			1) Estudio sobre dificultades de incorporación al trabajo de personas supervivientes de procesos oncológicos, focalizado en el deterioro cognitivo (guías para trabajadores, herramienta de valoración para Empresas y sus Servicios de Prevención).

			– Empresa: Osarten Kooperatiba Elkartea CIF F20757779.

			– Investigadora principal: Cristina Iruretagoyena Pérez.

			– A Osarten–Kooperativa Elkartea con CIF F20757779 se le pagará a la firma de la resolución tras la aceptación de la ayuda en 2023: 25.000 euros, 12.500 euros y al segundo año de la firma 12.500 euros

			– Valoración: Criterio técnico: 42,5 Puntuación Total: 67,5.

			2) Ergonomía 5.0. Seguridad Sostenible y preventiva.

			– Empresa: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) CIF Q4818001B.

			– Investigadora principal: Izaskun Álvarez Meaza.

			– A Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea con CIF Q4818001B se le pagará a la firma de la resolución tras la aceptación de la ayuda en 2023: 25.000 euros, al año de la firma de resolución 12.500 euros y al segundo 12.500 euros.

			– Valoración: Criterio técnico: 42 Puntuación Total: 65.

			Estos proyectos valorados positivamente podrán recibir un informe complementario para garantizar el cumplimiento de algunos aspectos recogidos en la resolución de convocatoria.

			ANEXO II

			Reunida la comisión de valoración decide no valorar el proyecto que se cita para la concesión de subvención:

			Marco de referencia y herramientas para la Seguridad y Prevención en la transformación digital de las organizaciones industriales con perspectiva de género.

			– Empresa: PESI Plataforma Española de Seguridad Industrial CIF G01453455.

			– Investigador principal: José Javier Larrañeta Ibáñez.

			– Valoración: No se valora por carecer de la estructura de un proyecto de investigación y no ajustarse a los temas incluidos en el Anexo I de la resolución convocante.
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